Dr Jadwiga Ziembicka 


urodz. we Lwowie 14. IV. 1883, zmarla w Krakowie dnia 13 wrzesnia 1945 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w sobotę 
dnia 15 b. m. o godzinie 1'/, po południu. 


O modlitwę za najdroższą zmarłą proszą 
siostry 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w sobotę dnia 15 b. m. o godz. 8'/, rano w kościele OO. Kapucynów, 


ZAKŁAD POGRZEBOWY 


ONUFREGO FIUTA Drukarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13 
Kraków, ul, Grzegórzecka 7. — Tel. 141-05 i 102-48 


